Z głębokim żalem i smutkiem zawiadamiamy, że 21 sierpnia 1986 r., zmarł po długich cierpieniach 


Inż. Ppłk rez. HENRYK 


NAJDROŻSZY MĄŻ, TATUŚ, BRAT I DZIADZIO 


odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi i wieloma 


innymi odznaczeniami wojskowymi i państwowymi, 


POGRZEB odbędzie się we środę 27 sierpnia 1986 roku o godzinie 13.30 na cmentarzu Rakowickim 
w Krakowie, o czym zawiadamiają pogrążeni w głębokim bólu: 


ŻONA, CÓRKA, ZIĘĆ, BRAT, WNUCZKA I RODZINA 
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